LES ROSES. 



ROSA GALLICA ROSEA, 

( flore simplici .) 


R. Gallica simplex , floríbus roséis. Red. Roses, vol. i, p. 76, 
var. «. Thy. Prod. groupe XVI, p. 87, var a. 

R. ( provincialis ) germinibus subrotundis; pedunculis petioliscjue 
hispidis, glandulosis; aculéis ramorum sparsis, rectis su breftexis; 
foliolis ovatis subtus vülosis; serraturis glandulosis. And. Roses. 
Cum tab. 

LE ROSIER DE PROYINS 

(a fleurs roses et simples.) 


DESCRIPTION. 

C’est un Rosier qui s eléve á deux ou trois pieds: ses rameaux, 
diffus, sont armes de plusieurs petits aiguillons inégaux, min¬ 
ees, peu dilates á leur base. Les feuilles se composent de cinq 
folióles, assez grandes, en general arrondies á la base et au 
sonnnet, vertes en dessus, plus pales et tomenteuses en-dessous, 
munies en leur bord de poils courts, entremélés de glandes. Le 
pétiolequi lessupporte, hispide-glanduleux,garni, maisrarement, 
de petits aiguillons, est muni á sa base de stipules grandes, bifi- 
des et pointues au sommet, denticulées et glanduleuses en leur 
bord. Les fleurs, tantót solitaires, tantót disposées par trois, 
naissent á l’extrémité des ramuscules qui croissent le long des 
branches principales : elles sont placees sur de longs pédoncules, 
garnis d un grand nombre de poils spinuliformes et glanduleux. 
Le tobe du cálice est presque rond et glabre. Les divisions du 
























































































































































































































